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可動 範 
1 0 度 刻 み 
安全 に 関す る ご 注意 














・ こ の 器具 は 一 般 屋外 用 器具 で す 。 
粉塵 が 多い 場所 、 振 動 が 激しい 場所 、 噴 水 な ど に より 常時 水 の か か る 場所 、 混 気 の 多 い 場所 、 
長期 間 積雪 の ある 場所 、 水 中 、 腐 食性 ガス な ど が 発生 する 場所 , 海岸 隣接 地帯 で は 使用 し な いで 
くだ さい 。 

・ こ の 器具 の 取り 付け は 、 取 扱 説明 書 に 従っ て くだ さい 。 

(指定 以外 の 取り 付け を お こ な う と 器具 落下 の 原因 と な り ま す 。) 

・ 器 具 を 布 や 紙 な どの 可燃 物 で 覆っ た り 、 被 せ た り 、 燃 え や すい も の を 近づけ な いで くだ さい 。 

・ 風 速 6 0 m ノ s 以上 の 場所 で は 、 使 用 し な いで くだ さい 。 

・ 安 全 上 、LED 光 源 を 直視 する こと は お や めく だ さ 


































































































































































































































































































































































































































































・ こ の 器具 は ーー 3 0 で て 3 5 で の 範囲 で 使用 する よう に 設計 し て いま す 。 
ー ボ ルト 取り 付け ピッ チ ) 高温 で 使用 する と 火災 、L ED 短 寿命 の 原因 と な り ま す 。 
200 ※ 施 芽 上 の 注意 と ご 使用 上 の 注意 詳細 は 、 取 扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
(M 1 2 アァ アンカー ボ ルト 取り 付け ピッ チ ) * 1 設計 目標 値 て あり , 保証 する 値 で は あり ませ ん 。 使 用 条件 に より 変化 致し ます 。 
276 
アン グル 詳細 DL-EL10N-W DL-EL10L-W 
器具 光束 98001m 70001m 
固有 エネ ルギー 消費 効率 
200V 申 102. 01m ノ W 72. 91m ノ W 
相関 色 温 度 5000K 2700K 
平均 演色 評価 数 Ra70 Ra80 
保護 等 級 IPb5 
設計 許容 風速 受 圧 面 積 1 0 | 大 角 ボ ルト 2 M10 SUS316L に 
i a 0 締め 付け ネジ 10IM4 SUSIT TGCL Es 
時 キャ ブタ イヤ ケー ブル 器具 外 寸 法 : 
UP 。 8 出 線 0. 75mm 2x 3 な 約 1500mm 
0. 034m 7 LED 96 人 
項 特 性 5 レン ズ ポリ カー ボネ ー ト 透明 
発光 体 LED モ ジュ ー ル っ | 前 面 ガ ラス 強化 が ラス (1 4. 0) + フ ッ 素 コー 透明 
計 約 7.0kg 4 アン グル ステ ン レ ス . (【 グ 5) 塗装 
定格 周波 数 50 ノ 50Hz 3 | 電源 カバ ー アル ミダ イカ スト 塗装 
定格 電圧 100-242V ノ | ガラ スカ バー アル ミダ イカ スト 塗装 
100V | 200V| 242Y 1 | 本 体 アル ミダ イカ スト 塗装 
消費 電力 (W) 98 96 97 番号 部 品 名 員数 材質 ・ 材 屋 備 者 
入力 電流 (A) 0.98| 0.50| 0.43| | 製品 名 し ED 投 光 療 民度 no scale 本 
特記 事項  ・ 電 源 一 体型 < 生成 日 : 2016. 2. 19 
ー 形 番 | DL-BL10*-W ーー 森 上 | 小久保 | 林 
図 番 : DL-EL10_S-03 





















































第 3 角 法 (JI[S A-4) 単位 mm 























